Rapport  från  fre aok  vid  Kalltorp  (Värnamo)  den  31/10  1946» 

Avsikten  med  besöket  var  att  närmare  undersöka  ett  förmodat  pr j-nedslag 
vid  Kulltorp  NV  Värnamo  den  l^/lO* 

Rapport  om  nedslaget  bar  tidigare  insänts  av  Växjö-Jönköpings  FO. 
Föremålet  hade  observerats  av  lantbrukarna  J.  Persson  och  K*  Enok 3 ao n. 
Vid  samtal  med  dem  framkom  (utöver  FO-rapporten) : 

att  det  enda  ljud,  som  hördes,  vax  ett  vinande  ljud  som  av  en  sjöfågel, 

att  inget  ljus  syntes, 

att  föremålet  var  mörkt  (svart), 

att  det  synts  i höj dvinkel  ung.  45°  och  antagligen  befunnit  sig  högre 
än  10  m,  vilket  angivits  i FO-rapporten, 

att  föremålet  enl  F.  resp  E.  hade  nedanstående  utseende. 


att  inget  vattercuppkast  eller  någon  rök  eller  något  ljud  hörts  vid  det 
förmodade  nedslaget,  trots  att  avståndet  från  observatörerna  till  den  angiv- 
na platsen  är  mindre  än  200  % 

att  när  P.  någon  stund  senare  gick  över  till  andra  sidan  sjön,  ingen 
uppgrumling  av  vattnet  eller  avsliten  vass  tydde  på  något  nedslag. 

Höjdsträckningen  på  sjöns  västra  sida  har  undersökts  noggrant,  utan  att 
man  hittat  några  opår  efter  nedslag.  På  andra  sidan  höjden  ligga  flera  går- 
dar och  där  hax  man  inte  hört  eller  sett  något  vid  tillfället  ifråga. 

Med  anledning  av  ovanstående  anser  jag  det  njycket  oklart,  om  något  ned- 
slag ägt  rum  och  om  så  skulle  vara,  var  det  inträffat.  Det  är  mycket  otro- 
ligt, att  det  inträffat  i sjön  inora  synhåll  för  observatörerna.  Några  ytter- 
ligare undersökningar  anser  jag  därför  icke  motiverade. 


Stockholm  den  1 november  1946. 


Eric  Säalmberg 
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